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صص ۲ ۱ 
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اهداف: هدف از پژوهش حاضر. ارزیابی ظرفیت تحمل زیست محیطی شهر شاندیز 
است. این شهر با جمعیت حدود ۱۳۲۹۷ هزار نفر و تنوع اکوسیستم‌های مناسب و 
مساعد برای زیست انسانی و تنوع جاذبه‌های طبیعی. چشم‌اندازها و مناظر با ارزش 
زیست محیطی. از مهم ترین نقاط گردشگری نزدیک کلان‌شهر Apis‏ است. 

روش: روش تحقیق. توصیفی - تحلیلی است. عوامل تعیین‌کننده ظرفیت تحمل 
اکوسیستم شهر شاندیز عبارت‌اند از: فضای سبز. منابع و ذخایر آب‌وفاضلاب دفن و 
بازیافت زباله. مصرف و بهره‌وری انرژی (شبکه؛ GUS‏ منابع و ذخایر انرژی 
الکتریسیته. در نرم‌افزار جی.آی.اس. میزان مصرف عوامل ذکرشده با توجه به Al rs‏ 
جمعیت. اختلاف مصرف نسبت به استاندارد و اثرهای ناشی از مصرف بی‌رویه و 
تأثیرگذاری بر اکوسیستم طبیعی در شهر شاندیز» مدنظر قرار گرفته است. 

یافته‌ها/ نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که میزان مصرف آب نسبت به 
استاندارد ۳/۰۸ برابن گاز ۲/۸۳ برابر» برق ۸6۵/4۵ ميزان تولید زباله ۱/۵ برابر و 
وسعت فضای سبز ۲۲/۱۲ برابر است. تخصیص خدمات در شهر شاندیز که منطبق‌بر 
ظرفیت تحمل اکوسیستم بستر باشد. انجام نشده است. 

نتیجه گیری: آمار به‌دست‌آمده درمورد هر متغیر بیانگر این است که برای ساکنان و 
گردشگران شهر شاندیز» بخش زیرساخت‌ها و خدمات وضعیت نامناسب دارند و 


مصرف بیش از استاندارد تعیین شده باعث فشار بر اکوسیستم بستر می شود که خارج 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۲/۱۲/۲۵ تاریخ تصویب: ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ 


Mies ۲‏ جغرافیا و توسعهٌ ناحیه‌ای شمارة بیست‌ونهم 


از ظرفیت تحمل محیط است که درنتیجه. سبب آلودگی زیست محیطی شده است؛ 
بنابراین» پيشنهاد می‌شود که برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ محیط‌زیست و کاهش 
اثرهای منفی ساکنان و گردشگران با SUE‏ آگاهی‌های بیشتر رعایت استانداردهای 
فضایی» شعاع دسترسی در تأمين خدمات لازم رعایت آستانۀ شکنندگی و 
برهم نخوردن توازن اکولوژیک طبیعت درمقابل فشارهای واردشده انجام شود و در 
فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی شهرها و به‌ویژه شهرهای گردشگری به‌کار گرفته شود. 
کلیدواژه‌ها: ظرفیت تحمل. آلودگی زیست‌محیطی, فشار جمعیت. استاندارد. شهر 


شاندیز. 
۱ مقدمه 


در ابتدای قرن بیست‌ویکم بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی می‌کنند که 
بزرگ‌ترین مصرف‌کنندة منابع طبیعی و تولیدکنندۀ زواید و آلودگی‌های تحمیل‌شله به 
محیط‌زیست هستند. رشد سریع جمعیت و گسترش شهرها و مدیریت ناکارآمد و غیرمژثر 
منابع» موجب افزايش روزافزون نرخ برداشت از منابع ماده و انرژی شده است (عباس‌زاده 
تهرانی» ۱۳۸۷» ص. ۸۸). ازآنجایی که منابع مو جود کر یت غالا مخدود هشتند .و زا رسای 
تمدن انسانی در استفاده از منابع درنتیجۀ عواملی مانند توسعة اقتصادی و صنعت و نیز افزایش 
جمعیت همواره روبه‌افزایش است. هر روز فشار بیشتری برای رفع این نبازها بر منابع طبیعی 
وارد می‌شود (کوهلیستر و برویترل؛ 1۹٩۳‏ ص. ۱۰). درواقع. رشد شتابان جمعیت 
به‌طورمعم ول با تخریب شدید محیطزیست. ازجمله فرسایش خاک بیابان‌زدایی و 
جنگل‌زدایی همراه است. این وضعیت می‌تواند فراسوی حدود منابع طبیعی و اقتصادی و 
ظرفیت تحمل منطقه باشد و توانایی ilal‏ زندگی آن را در درازمدت به‌مخاطره اندازد (پالمر " 
۳ ص. (0A‏ به‌همین‌دلیل. ناپایداری شهری یکی از اصلی‌ترین موضوع‌ها و چالش‌های 
شهرها به‌شمار می‌آید؛ ازاین‌رو. شناخت کشورها از ظرفیت ملی تحمل خویش, نخستین اقدام 
درزمينةٌ گام‌نهادن در مسیر توسعهٌ پایدار است. تمرکز جمعیت. کاهش منابع طبیعی. تخریب 
محیط‌زیست. انبوهی و ازدحام ترافیک. آلودگی هواء آلودگی آب و آلودگی صوتی از اثرات 


1. Kuchlemeister & Bruats 
2. Palmer 
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شهرنشینی هستند (لی " و همکاران» ۲۰۰۹). ازیک‌سو در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت 
سرزمین» شناخحت توان و تناسب سرزمین برای کاربری‌های مختلف و ازسوی‌دیگر» 
به‌کارگیری روش‌های کمی در برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در محدوده‌های 
مشخصی از سرزمین در واحدهای زمانی برنامه‌ریزی. نقش کلیدی در جریان طرح‌ریزی و 
مدیریت سرزمین ایفا می‌کنند (طبیبیان. ستوده. شایسته و چلبیانلی ۰۱۳۸۹ ص. ۱۸). بشر با 
خوش‌بینی به آینده و نوآفرینی ابزارهای جدید. قدرت تغییر در طبیعت را چندین برابر کرد و 
طبیعت به‌عنوان بستری که انسان فقط در دامان آن و با استفاده از منابع ol‏ امکان زندگی یافت؛ 
دستخوش خطرهای بسیاری شد (کیال ۲۰۰۲ ص. ۱۸). امروزه در تمامی شهرهاء نگرانی 
بسیار شدیدی دربارة کاهش منابع تجدیدناپذیر آثار منفی بیرونی ناشی از آلودگی و تهدید 
جدی با زگشت‌ناپذیری اکوسیستم جهانی وجود دارد QUA)‏ و بافیفر" ۲۰۰۰ ص. ۱۱۵). 
استفادة نادرست از منابع منحصربه‌فرد زیست‌محیطی و فرهنگی در کشسورهای 
کمترتوسعه‌یافته» برای بسیاری از مقاصد گردشگری منجربه واردآمدن آسیب‌های جبران- 
ناپذیری شده است. این مقاصد نه‌تنها از منابع طبیعی خود برای حمایت از قسمت گردشگری 
روبه‌رشد خود سوءاستفاده می‌کنند. بلکه جامعه را از منابعی که حق خدادادی آن‌ها است» 
محروم می‌کنند (شارپلی و تلفر“ ۲۰۰۸ ص. ۲۵۳). ظرفیت تحمل, توانایی سیستم طبیعی و 
انسان‌ساخحت را برای حمایت از خواسته‌ها و مصارف گوناگون مدنظر قرار می‌دهد (گادشاکیل 
و پارکر“ ۹۷۵ ص. QUY‏ بنابراین. در این پژوهش. مفهوم ظرفیت تحمل شهری به‌عنوان 
سطح فعالیت‌های انسانی تعریف شده است که این مزیت‌ها را دارد: رشد جمعیت. استفاده از 
زمین و AR‏ فیزیکی که می‌تواند با محیط‌زیست پایدار شهری بدون ایجاد تخریب و 
آسیب‌های غیرقابل‌برگشست انجام شود (اوه چونگ لی لی و چوی" ۲۰۰۵ ص. A‏ 
علاوه‌براین ظرفیت تحمل رویکرد بسیار مفیدی برای شناسایی حد آستانه و تعیین ظرفیت 


تحمل یک سیستم ساده است که امکانات شهری مانند تأمین آب و فاضلاب را مدیریت 


1. Li 

2. Kialh 

3. Hall & Pfeiffer 

4. Sharpley & Telfer 

5. Godschalk & Parker 

6. Oh, Jeong, Lee, Lee & Choi 
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می کند (روبرتاء اندلمن و باکیر؛ ۰۲۰۰۳ ص. 1۵)؛ ازاین‌رو در دهد اخیر» شهر شاندیز از رشد 
جمعیتی و توسعهٌ کالبدی قابل توجهی برخوردار بوده است. نزدیکی به کلان‌شهر مشهد و 
شرایط خاص طبیعی آن سبب شده است که شاندیز به یکی از کانون‌های گذران اوقات‌فراغت 
جمعیت شهرنشین مشهد و زوار حضرت رضا (ع) تبدیل شود و تغییرات عمده‌ای در بافت 
درونی خود داشته باشد. با توجه به اهمیتی که شاندیز به‌لحاظ گردشگری دارد. موارد گرایش 
شدید به تفکیک زمین, ایجاد مجتمع‌های مسکونی درقالب شهرک‌ها و مجتمع‌های تجهیزشده 
برای اقامت موقت. درراستای تغییرات عمده در بافت درونی هستند که مکان‌یابی و نحوۀ 
احداث موارد یادشده ملاحظات مربوط به محیط طبیعی. تأمین زیرساخت‌ها و خدمات وابسته 
به آن و تأثیر آن بر سکونتگاه‌های موجود جایی ندارند و حاصل آن دخل‌وتصرف گسترده در 
خحصوصیات b‏ محیطی. شکل زمین» پوشش گیاهی و زمین‌های کشاوزری و تخریب شهر 
شاندیز است. اصولی که امروزه در تدوین خطمشی‌های مدیریت و برنامه‌ریزی شهر شاندیز 
به‌چشم می‌خورند. UG‏ حول محور تأمین نیازها و خواسته‌های گروه‌های صاحب نفع است و 
آنچه در این بین نادیده گرفته می‌شود. آستانه‌های محیط‌زیستی و ظرفیت تحمل اکوسیستم 
بستر در مواجهه با خیل عظیم ورود ماده و انرژی» تغییرات کاربری زمین و زواید حاصل از 
فعالیت‌های شهروندان و گردشگران است. در دوران اخیر به‌دنبال تغییر در شرایط و عوامل 
مؤثر در گسترش و توسعة شهری. محله‌های مسکونی انسان‌ساخت جایگاه ویژه‌ای در شکل - 
گیری شهر داشته‌اند. در این مطالعه با توجه به سرانهٌ جمعیت و اثرهای ناشی از مصرف 
بی‌رویه نسبت به استاندارد و تأثیرگذاری بر اکوسیستم طبیعی در شهر شاندی عوامل 
تعیین کنندۀ ظرفیت تحمل اکوسیستم بستر در پنج عامل مدنظر قرار گرفته‌اند. این عوامل 
عبارت‌اند از: فضای سبز» منابع و ذخایر آب و فاضلاب؛ دفن و بازیافت زباله» مصرف و 
بهره‌وری انرژی (شبکة GE‏ منابع و ذخایر انرژی الکتریسیته و میزان مصرف متغفیرهای 
ذکرشده. هدف پژوهش حاضر سنجش ظرفیت تحمل محبط‌زیست اکوسیستم شهر شاندیز 
با لحاظ os S‏ کنترل و پایش فضایی سلامت اکوسیستم شهری در فرایند برنامه‌ریزی و مدیریت 


پایدار است. با توجه به موارد ذکرشده فرضیه‌های تحقیق عبارت‌اند از: 


1. Roberta, Andelman & Bakair 
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۱- به‌نظر می‌رسد مصرف آب و گاز و تولید زباله مطابق با استانداردهای جهانی در شهر 
شاندیز نہ ست. 


جمعیت در این شهر اکولوژیک وجود دارد. 


در مطالعات مختلف. رویکردهای متفاوتی دربارهُ تعریف و تعیین ظرفیت تحمل شهری ارائه 
شده است. اوه و همکاران (۲۰۰۵)» یک روش کمی را برای ارزیابی و تعیین ظرفیت تحمل شهری 
بسط و توسعه دادند. آن‌ها اجزای ظرفیت تحمل شهری را در چهار دسته اکولوژیک. تسهیلات 
شهری. درک همگانی و اجزای سازمانی طبقه‌بندی کردند. افراحته وخدائی (۱۳۹۰» با تحقیق 
Moss iua yo‏ طارم مناطق تفرجگاهی را مدنظر قرار دادند که چه ویژگی‌هایی دارند و چگونه 
سامان‌دهی می‌شوند. در این مطالعه با گردشگران و ساکنان محلی مصاحبه شد و گردشگران 
و برخی از اصناف ۲۰۰پرسشنامه تکمیل کردند. داده‌های جمع آوری‌شده پراساس سه عامل 
قابلیت‌هاء خدمات و امکانات و تأثیرپذیری ساکنان محلی بررسی شدند. نتایج نشان داد که 
محیط طبیعی دارای سامان‌دهی گردشگری و ظرفیت تحمل محبط است. 
Y‏ روش‌شناسی تحقیق 

UY‏ روش تحقیق 

. روش تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است و عوامل تعيين كننده ظرفيت تحمل 
اکوسیستم شهر شاندیز در پنج عامل فضای سبز, منابع و ذخایر آب و فاضلاب» دفن و 
بازیافت زباله» مصرف و بهره‌وری انرژی (شبکة (GU.‏ منابع و ذخایر انرژی الکتریسیته بررسی 
شدند. در نرم‌افزار جی.آی.اس» خروجی نقشه ها گرفته شدند. هر عامل و ميزان مصرف 
نسبت به استاندارد متغیرهای ذکرشده با توجه به سرانۀ جمعیت. اختلاف مصرف نسبت به 
استاندارد سنجیده شد. همچنین اثرهای ناشی از مصرف بی‌رویه و تأثیرگذاری بر اکوسیستم 
طبیعی در شهرشاندیز مد نظر قرار گرفت. 
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شکل Y‏ — موقعیت منطقة موردمطالعه 


Y ۳‏ معرفی منطقة مورد مطالعه 

شهر شاندیز با مساحت تقریبی ۱۳۶۹ هکتار در بخش شاندیز و شهرستان طرقبه- شاندیز 
در درجه و ۲۳ دقیقه تا ۳٩‏ درجه و YO‏ دقیقۀ عرض شمالی و ۵٩‏ درجه و VV‏ دقیقه تا ۵٩‏ 
درجه و ۲۱ دقیقۀ طول شرقی» در ۳۵ کیلومتری شمال غرب کلان‌شهر مشهد در استان خراسان 
رضوی واقع شده است. شهر شاندیز با جمعیت ۱۳/۲۹۷ هزار نفری دارای سه ناحیه و ۱۵ 
محله است. iU‏ ابرده شامل محلات ابرده Ule‏ و سفلی» mU‏ شرقی شامل محلات ارچنگ. 
حصارسرخ, سرآسیاب. توسعه. فراغتی شرقی, mU‏ مرکزی شامل محلات خادر» محله» پایین 
ده» راه‌شهر» فرش مشهد. پاچنان فراغتی غربی و کاریز خودو هستند. محیط طبیعی شهر 
شاندیز که ازیک‌سو به اراضی شیب‌دار و حاصل‌خیز دامنة بینالود و ازسوی‌دیگس به دشت 
مشهد متصل می‌شود. قابلیت پذیرش طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در محدود؛ این شهر 


دارد. تاثیرپذیری شهر شاندیز از مراکز پرتراکم فعالیتی دشت مشهد و وجود مسیرهای ارتباطی 
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قوی که ارتباط این $m‏ شهری را با محور چناران به‌عنوان یک محور منطقه‌ای برقرار 
می‌کند. گرایش‌های فعالیتی متفاوتی را در محدوده و پیرامون این شهر تقویت کرده‌اند. باید 
توجه داشت که درمیان گرایش‌های متفاوت فعالیتی. فعالیت گردشگری وجه غالب فعالیت 
Lalo ap‏ رین zeit‏ ات e‏ اون MARC Slick‏ )هو APA‏ 
t‏ مبانی نظری تحقیق 

معمولاً برنام‌ریزان ظرفیت تحمل را به‌عنوان توانایی یک سیستم طبیعی یا مصنوعی برای 
جذب رشد جمعیت و توسعة فیزیکی بدون تخریب یا توسعة چشمگیر تعریف کرده‌اند. 
(اشنایدر: گادشلک واکسلر ۱۹۷۸). با نگاهی به علوم زیستی. ظرفیت تحمل شهری برابر با 
حداکثر بار و فشار واردآمده بر اکوسیستم شهری است (کانگ و ژا" ۲۰۱۰) که عمدتاً بر 
فشار بین محدودیت‌ها و فشار عرضه و LAUS‏ تمرکز دارد (کانگ و JB‏ ۲۰۱۰) و درصورت 
تجاوز از آن هر دو محیط‌های طبیعی و انسانی را به‌طور باورنکردنی به‌مخاطره می‌اندازد (اوه 
Us d‏ ۰۸۵ از ظراشیی قشم du.‏ اک RUE E cce‏ قاس EAE E‏ کته 
می‌تواند به‌طور نامحدود در یک محیط معین حمایت شود؛ بدون اينکه بر بهره‌وری و عملکرد 
سیستم‌های پشتیبان حیات ol‏ تخریب پایداری وارد سازد و ظرفیت‌های آینده را برای پشتیبانی 
ار آن کاهش دهد (پراتو ۲۰۰۹). مفهوم کلی ظرفیت برد در سطح اکوسیستم بدین‌صورت 
تعریف می‌شود که سطح یا حدی که در آن یک فرایند یا متغیر محیطی در درون یک 
اکوسیستم معین می‌تواند تغییر یابد؛ بدون اینکه ساختار و عملکرد آن اکوسیستم از حدود 
قابل‌قبول مشخصی فراتر رود. برآورد ظرفیت تحمل شاخحصی است که حدود قابل‌تحملی را 
برای پذیرش بار اضافی ناشی از بهره‌برداری» برای تصمیم گیری دراختیار برنامه‌ریزان سرزمین 
قرار می‌دهد (طبیبیان و همکاران» ۰۱۳۸۵ ص. ۱۸). توجه به عوامل موثر در تعیین ظرفیت 
تحمل مفهومی است که به‌طورکلی شامل نگرش انسان‌ها. ارزش‌هاء رفتار و پیش‌بینی است 
Je Ls)‏ بو بار odo s s (88 S‏ مق رات EN‏ وان وس ام له یل کرد dass‏ 
کنترل تراکم. محدودیت‌های اقتصادی و فرهنگی در محیط‌زیست و تصمیم‌گیری» ساختار 


1. Schneider &Godschalk & Axler 
2. Kang & Xu 

3. Kang & Xu 

4. Prato 


۸ مجلَة جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای E‏ بیست‌ونهم 


حکومتی و ثبات مالی. عوامل تعیین کننده برای نهادینه‌کردن ظرفیت تحمل به‌شمار می‌روند 
(اوه و همکاران. ۲۰۰۵)؛ بنابراین» مفهوم ظرفیت تحمل اکوسیستم شهری می‌تواند به‌عنوان 
استفاده از ظرفیت زیست‌محیطی برای تراکم شهری فعالیت‌های انسانی درنظر گرفته شود dj)‏ 
کانگ و وای ۲۰۱۰). ظرفیت تحمل به‌عنوان توانایی بالقوه برای حفظ سلامت اکوسیستم‌های 
شهری شامل توانایی توسعه در شرایط عادی و توانایی مقاومت در شرایط تنش است (زا. 
یانگ و لی» ۲۰۰۸) که برای رسیدن به iaag‏ پایدان برنامه‌ریزی با تکیه بر ارزیابی همه‌جانبة 
محیط طبیعی ضروری است. فشار روی اکوسیستم شهری شامل فعالیت‌های انسانی. جمعیت. 
استفاده از زمین و توسعة فیزیکی است. ظرفیت. تحمل توانایی برای توسعه را پوشش می‌دهد 
و می‌تواند چهارچوبی را برای یکپارچه‌سازی فیزیکی. اجتماعی و اقتصادی و سیستم‌های 
زیست‌محیطی در برنامه‌ریزی برای یک محیط پایدار ارائه کند (برنادته. جان» والتر و ریچارد 
۹ استاندارد بیانگر یک وضعیت بهینه است که نظریه‌ها و سلیقه‌های مختلف در ol‏ 
دخالت دارند. به‌عبارت‌دیگی سطحی از اجرا که توسط مجموعه‌ای از معیارهای خاص 
مشخص شده باشد (صنایع گلدوز و مخدوم ۱۳۸۸). سرانه یکی از شاخص‌های کمی برای 
پیش‌بینی در برنامه‌ریزی شهری محسوب می‌شود و ابزاری برای محاسبة سطوح خدماتی و 
نیازهای شهروندان برای زندگی شهری مطلوب است. درواقم. مبنای تخصیص فضا به 
خدمات. میزان جمعیت موجود و توجه به i e|‏ توزیع جمعیست کل شهر در کل نواحی و 


۵ یافته‌های تحقیق 
به‌دست‌آمده از خروجی نقشة هر متغیر مشخص گردید که سرانۀ پیشنهادی مصرف آب و GS‏ 
استاندارد نیست. A‏ زباله بیش از حد مجاز است و بازیافت زباله با استاندارد تعیین‌شده 


1. Xu, Kang & Wei 
2. Bernadette, John, Waltr & Richard 


فاصله بسیاری دارد. با توجه به وسعت فضای سبز سرانة فضای سبز با توجه به جمعیت بیش 
از استاندارد تعریف‌شده تعلق می‌گیرد و مصرف برق کمتر از استاندارد جهانی است. همچنین» 
مشخص شد که مصرف بی‌رویه برخی از متغیرها در شهر شاندیز موجب فشار بر بستر طبیعی 
و این محیط گردشگری شده است. 

۵ ۱. فضای سبز 

سطوح سبز مهم‌ترین شاخص کاربری ظرفیت تحمل زیست‌محیطی هستند. در برآورد 
ظرفیت تحمل, براساس معیار سطوح سبز ابتدا نیاز است که ظرفیت تحمل محیط‌زیست 
ارزیابی گردد. براساس استاندازد پيشتهادشندة زیست سازمان ملل متحدء Al us‏ مطلوب فضای 
سبز شهری به‌ازای هر نفر معادل ۲۰ تا ۲۵ مترمربع است. این رقم برای کشورهای 
درحال‌توسعه به ۱٩‏ مترمربع به‌ازای هر نفر و برای شهرهای ایران به ۷ تا ۱۲ مترمربع تعدیل 
یافته است (پورمحمدی, ۱۳۸۸ ص. (EE‏ طبق آمار به‌دست‌آمده از این مطالعه فضای سبز 
عمومی (پارک‌های شهری و جنگلی) و وسعت فضای سبز عمومی در شهر شاندیز ۷۵۳۰۷۷ 
مترمربع است که با توجه به جمعیت شهر شاندیز (۱۳/۲۹۷ هزار (GE‏ سرانة اختصاص یافته 
٩‏ مترمربع است. وسعت فضای سبز خصوصی شامل باغ‌ها و اراضی مزروعیء ۲۳۷۳۰۷۱ 
مترمربع است که با سرانة مطلوب. ۱۷۸ مترمربع برای هر فرد درنظر گرفته شده است. 
درحال‌حاضن lal us‏ خصوصی استاندارد فضای سبز در محلات شاندیز برابر با VIAM.‏ 
مترمربع (۱۰۰ درصد)؛ وسعت خصوصی فضای سبز برابر با ۲۳۸۷۳۰۷۱ مترمربع (۳۲/۱۲ 
برابر) و اختلاف سرانة فضای سبز نسبت به استاندارد ۲۲/۹۹۲۰۷ مترمربع (۳۱/۱۲ برابر) 
است؛ بنابراین» با توجه به وسعت فضای سبز و جمعیت آن, سرانةٌ فضای سبز خصوصی بیش 
از مقدار تعیین‌شدۂ استاندارد جهانی است. کاربری باغ در تمام نقاط شهر وجود دارد و 
درواقع» در مسیر امتداد رودخانه گسترش یافته است؛ اما این موضوع که عمد؛ این باغ‌ها 
به‌صورت خصوصی هستند و درقالب باغ‌ویلاها؛ مجموعه‌های ویلایی و باغ‌های مسکونی 
قابلیت بهره‌برداری عمومی را ندارند. اهمیت دارد؛ به‌طوری که این حوزه به‌شدت در فرایند 
تغییر کاربری زمین است و همچنین» این اراضی در بخش‌های عمده‌ای از شهر در فرایند تخیر 
کاربری و توسعه سکونت. به‌صورت الگوی سکونت دائم و موقت غیربومی هستند. اگر روند 


افزايش جمعیت و کاربری اراضی ادامه یابد. باعث ایجاد آسیب‌های جدی بر عامل فضای سبز 


ilona M‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای E e‏ بیست‌ونهم 


می‌شود. درنتیجۀ فشار وارد بر اکوسیستم بستر» ظرفیت تحمل اکوسیستم از آستانه‌های مجاز 
نشان می‌دهند: 


2 € A IT IL. 
شکل ۲- سرانة استاندارد فضای سبز (وضع شکل ۳- اختلاف سرانة فضای سبزنسبت به‎ 


موحود) استاندارد 
مأخذ: نگارندگان» ۱۳۹۲ 


۵ ۲. ذخایر و منابع آب و تصفية فاضلاب 

براساس داده‌های آماری» GL, a‏ مصرف col‏ شهر شاندیز 2۴۴ لیتر در روز است. 
به‌طورکلی» منابع فعلی تأمین آب شرب شاندیز» چهار حلقه چاه و یک حلقه قنات است. 
penes jn‏ در سال ۰۱۳۸۲۱ حجم آب تولیدی از این جاه‌ها و قنات ۱۰ مترمکعب بوده 
مصرف آب در شهر شاندیز بدین‌صورت بود: مسکونی ٦۰‏ درصد. تجاری و صنعتی ۱۵ 
درصد. فضای سبز ۰ درصد و عمومی ۵ درصد. در شهر برای iu‏ آب تصفیه‌خانه وجود 
ندارد و براساس اطلاعات موجود. آب استحصالی از چاه‌ها به‌طور مستقیم وارد شبک؛ توزیع 
آب می‌شود. درحال‌حاضر دفع فاضلاب با همان شیوة سنتی حفر چاه جذبی انجام می‌شود. 
عمق کم چاه‌های جذبی فاضلاب. دفع فاضلاب‌های خانگی در معابر شهر وترکیب آن‌ها با 
روان‌آب‌ها و درنتیجه. سرایزشدن به‌سمت رودخانه به‌دلیل شیب عمومی شهر است. امروزه 
اثرهای ناشی از a‏ شهر به منابع آب زیرزمینی و آب‌خوان» یکی از مهم‌ترین موضوع‌های 
زیست‌محیطی است. براساس استانداردهای وزارت نیرو سرانۀ مطلوب مصرف آب خانگی 


تیال پانزدهم ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز M‏ 


در ایران ۱۳۰ تا ۱۵۰ d‏ به‌ازای هر نفر است؛ اما درحال‌حاضر با توجه به جمعیت شهر 
شاندیز و آمار به‌دست‌آمده مشخص گردید که استاندارد مصرف آب روزانه dab‏ برابر با 
۰ لیتر (۱۰۰ درصد) باشد؛ درحالی که مصرف آب خانگی در شهر شاندیز روزانه برابر 
با ٩۳۰7۸۰۰‏ لیتر (۳/۰۸ برابر) و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد برابر با مقدار ۳۵۸۲۰۹۰ 
لیتر در روز (۲/۰۸ برابر) برآورد شده است. این آمار OUS‏ می‌دهد که ساکنان شهر شاندیز 
بیش از مقدار استاندارد آب مصرف می‌کنند. به‌طورکلی. مصرف آب روزانهٌ تمام محلات شهر 
شاندیز بیش از میزان تعیین‌شده است. شکل (E)‏ میزان مصرف آب و شکل )0( اختلاف 


مصرف آب را نسبت به استاندارد» در شهر شاندیز نشان می‌دهد: 


= 
x‏ 
= 
= 
A =5‏ = 
شکل -٤‏ مصرف آب (وضع موجود) شکل ۵- اختلاف مصرف آب نسبت به استاندارد 
مأعذ: نگارندگان WAY‏ 

Y ۵‏ دفن و بازیافت 45 
سرانة استاندارد تولید «JU;‏ ۵۱۱-۰ گرم در روز به‌ازای هر نفرء براساس تولید مطلوب» 
۰ گرم زباله به‌ازای هر نفر در روز در ایران و همچنین» ۰ گرم به‌ازای هر نفر در شهر 
شاندیز است. (شهرداری شاندین ۱۳۹۶). با توجه به آمار به‌دست‌آمده از خروجی نقشه‌ها 
edes dads doi cati EC uibs qw Do e‏ ریش گر 
۰ کیلو گرم (۱/۵ برابر) است؛ درحالی که استاندارد تولید زباله باید روزانه 1۱۳۳۵۰۰ 
۰ کیلو گرم (۵۰ درصد) است. .با توجه به نتایج به‌دست‌آمده مشخص شد که با توجه 


Mies ۱۲‏ جغرافیا و توسعة ناحیه‌ای شمارة بیست‌ونهم 


تعریف‌شده زباله تولید می‌کنند. مقدار بازیافت زباله در شهر شاندیز ۹/۰۶ درصد است که 
۵ درصد کمبود نسبت به استاندارد وجود دارد. در شهر شاندیز» ب‌علت وجود بافت 
قدیمی» معابر پرپیچوخم و نبود امکان توسعة آن‌هاء توپوگرافی ناهموار و اتصال به باغ‌ها 
به‌ویژه در محلات ie‏ جنوبی (خادر و پاچنار)» جمع‌آوری زباله به‌صورت دستی (با گاری) 
انجام می‌شود که این امر منجر به پراکنده شدن زباله‌ها می‌شود. به‌دلیل کمبود امکان دفع زباله 
برای گردشگران در سطح شهر و حاشیه» Ada‏ زباله‌های خانگی در اراضی بایر و بدون 
استفادهٌ شهر و اراضی Rm‏ رودخانه صورت می گیرد (مهندسین مشاور فرنهاد. ۱۳۸۹). 
مشکل عمدة جمع‌آوری زباله کوهستانی‌بودن منطقه و تخریب جاده است. در فصول پرباران 
و زمستان‌های سخت منطقه زباله‌ها در معابر روستاها انباشته می‌شوند. بازیافت و تولید زباله 
به‌صورت استاندارد انجام نمی‌شود و باعث آلودگی محیط و واردآمدن فشار بر اکوسیستم بستر 
می‌شود که این امر باعث می‌شود ظرفیت تحمل از آستانۀ مطلوب بگذرد و به فشار بحرانی 


پر سد. 


شکل *- تولید زباله (وضع موجود) شکل ۷- اختلاف تولید زباله نسبت به استاندارد 


مأعذ: نگارندگان WAY‏ 


۵ ۶. مصرف و بهره‌وری انرژی (گاز خانگی) 
در شهر شاندیزء گاز از منابع خانگیران تامین می شود و شبکهة توزیع گاز در شهر به‌صورت 


سال پانزدهم ارزیابی ظرفیت تحمل زیست‌محیطی شهر شاندیز ۳ 


معادل با سرانۀ مصرف روزانه ۶/1۵ مترمکعب برآورد شده است. درواقع» ایران سه برابر 
میانگین جهانی گاز مصرف می کند. این درحالی است که در شهر شاندیز در سال ۱۳۸۲ میزان 
مصرف (سالانه» کل مشترکان برابر با ۱۷۸۹۲۰۰ مترمکعب بوده است که برابر است با مصرف 
روزانه ۱۸۲۰۰ مترمکعب و میزان مصرف (سالانه) گاز خانگی ۰۱۱۰۲۸۰ مترمکعب که برابر 
با مصرف روزانه ۱7۷۶۰ مترمکعب است (مهندسین مشاور فرنهاد. ۱۳۸۹ ). درحال‌حاضر با 
توجه به آمار به‌دست‌آمده از حروجی شکل (۸)؛ یعنی نقشة مصرف گاز و شکل lA)‏ بعنی 
اختلاف مصرف گاز نسبت به استاندارد و نیز با توجه به تعداد خانوار ۳۱۳۵ در شهر شاندیز 
میزان مصرف گاز روزانه مطابق با استاندارد ۵۹٦۱/٤‏ مترمکعب (۱۰۰ درصد) باید باشد؛ 
درحالی که مقدار مصرف گاز روزانه با توجه به تعداد خانوار برابر با ۱2۹۰۷ متر مکعب VAY)‏ 
برابر) است. با توجه به ارقام به‌دست‌آمده مقدار اختلاف مصرف تا استاندارد برابر با ۱۰۹۶/۳ 
مترمکعب VAY)‏ برابر) است. درحال‌حاضر به‌ترتیب محلات ul‏ $5 علیاء ارچنگ و پایین ce‏ با 
داشتن بیشترین تعداد مشترکان بیشترین مصرف گاز را نسبت به دیگر محلات دارند. همچنین؛ 
مشخص گردید که مصرف گاز در شهر شاندیز با توجه به استاندارد تعریف‌شده. حدود سه 
برابر میانگین جهانی مصرف گاز است. افزابش مصرف گاز توسط افراد ساکن و افزایش تعداد 
گردشگران به مصرف‌کنندگان OUS‏ باعث می‌شود که فشار بیشتری به اکوسیستم طبیعی وارد 
شود. مصرف خارج از استاندارد این عامل فشار واردشده را تشدید می کند. همچنین؛ 
آلودگی‌های زیست‌محیطی که در نزدیکی ایستگاه گاز باعث فشار بیش از حد به اکوسیستم 


بستر می‌شوند» موجب ایجاد آلودگی هر چه بیشتر این شهر اکولوژیک می‌شود. 


شکل ۸- مصرف گاز (وضع موجود) شکل -٩‏ اختلاف مصرف گاز نسبت به استاندارد 
مأعذ: نگارندگان WAY‏ 
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۵ ۵. مصرف و بهره وری انرژی (برق خانگی) 
هر خانوار برابر با یک کیلووات ساعت است. با توجه به آمار به‌دست‌آمده مشخص گردید که 
خوشبختانه تقریباً تمام نواحی نصف مصرف جهانی برق را مصرف می‌کنند. درحال‌حاضر با 
توجه به آمار به‌دست‌آمده از حروجی نقشه‌هاء شکل (۱۰) مصرف برق و شکل (۱۱) اختلاف 
مصرف هر خانوار برابر با ایک کیلووات ساعت است). مصرف برق روزانه برابر با ۳۹۳۵ 
کیلو وات ساعت )£0/£0 درصد) است؛ درحالی که مصرف برق مطابق با استاندارد برابر با 
۷ کیلووات ساعت (۱۰۰ درصد) مصرف است که خوشبختانه در شاندیز. مقدار ۶۳۹۲+ 
داشت که در سیستم خدمات‌رسانی در شهر مشکلاتی وجود دارد؛ ازجمله ایجاد محدودیت در 
برق‌رسانی به معابر بن‌بست در سطح این شهر وجود پیش آمدگی و استفاده از وسایل و 
تجهیزات مانند تابلو, نرده و حفاظ در حداره‌های معابر اصلی شهر و مجاور به شبكة برق. 
ناچیزبودن سهم برق تولیدشده از انرژی‌های نور تجدیدشونده در مجموعه‌های شهری شاندیز 
و آلودگی زیست‌محیطی به‌سبب تولید برق از سوخت‌های فسیلی. این موارد یادشده موجب 


اتلاف میزان قابل‌توجهی انرژی در ساختمان‌ها و تأسیسات شهری می‌شوند. 


شکل ۱۰- مصرف برق (وضع موجود) شکل ۱۱- اختلاف کاهش مصرف برق نسبت به استاندارد 
مأخذ: نگارندگان WAY‏ 
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جدول ۱- سرانة استاندارد. میزان مصرف و اختلاف مصرف نسبت به استاندارد در هر متغیر برمبنای ظرفیت 


تحمل زیست‌محیطی در شهر شاندیز 


مأخذ: نگارندگان WAY‏ 


میزان مصرف نسبت به اختلاف مصرف نسبت به 
سرانة استاندارد درصد 
استاندارد استاندارد 
آب و فاضلاب (لیتر) oY Wwe QV) 0 N°‏ ۸ ابر | ۳۵۸۲۰۹۰ Y^‏ برابر 
شبکۀ گاز خانگی (مترمکعب) | AED ۵۹٦۱/٤‏ 114۰۲ ۳ب ابر | -YSENY‏ ۱/۸۲ برابر 
انرژی برق خانگی (کیلووات) | ۷۹۹۷ Go £0) ۳۱۳۵ | Qe»)‏ | ۳۶۰۲+ )04/0( 
سرانة استاندارد وسعت فضای سبز اختلاف وسعت فضای سبز خصوصی 
(مترمربع) خصوصی (مترمربع) نسبت به استاندارد (مترمربع) 
VATE‏ 1/44۰7 
فضای سبز 
)11۰۰( ۲ برابر ۲ برابر 
سرانة استاندارد تولید زباله اختلاف تولید نسبت به 
M‏ ميزان تولید زباله CEAS)‏ 
(کیلو گرم) استاندارد (کیلوگرم) 
WYO‏ 4010۰ 10° 
زباله 
QN»‏ ۵ برابر os)‏ 


درمورد پنج عامل موردبررسی در شهر شاندیز» مسائل و مشکلات زیست‌محیطی ناشی از 
مصرف بیش از استاندارد تعیین‌شده عبارت‌اند از: فقدان شبکه مناسب توزیع و انتقال «ol‏ 
برق oS‏ فقدان شبكة دفع فاضلاب. نبود تصفیه‌خانة فاضلاب و غيره» توسعة نامناسب 
تأسیسات زیربنایی در قسمت‌هایی از شهر به‌دلیل شیب تند اراضی به‌ویژه در اراضی مشرف به 
دره‌ها یا ته‌ماهورها. فقدان Ans i‏ کالبدی و بارگذاری متوازن که منجر به بهره‌برداری شدید 
از شبکه‌ها در نقاط خاصی شده است. تمرکز فعالیت‌ها در محدودة دره‌ها و توسعهة بی‌برنامه و 
بدون ضوابط حمایت‌کننده از محیط که موجب کیفیت نامطلوب خدمات‌رسانی به آن‌ها شده 
است. ساختار کالبدی شهر متکی بر توسعة ارگانیک و بی‌نظم است که موجب ایجاد 
محدودیت‌های زیادی در توسعه بهسازی و اصلاح شبکه‌های زیربنایی می‌شود. تخلیة 
پساب‌های خانگی و شهری شاندیز به درون چاه‌های جاذب سبب آلودگی خاک و منابع 
زیرزمینی می‌شوند. Los‏ فاضلاب‌های خانگی به کانیوها و جوب‌های خیابان و انتقال آذ‌ها 


به منابع آب سطحی تهدیدی برای منابع آب است و خطر انتشار عوامل بیماری زا را درپی 
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دارد. دست‌اندازی در محیط طبیعی شهر برای توسعه کالبدی و گرایش شدید توسعه به‌سمت 
رودخانه شاندی ias‏ پساب‌های خانگی در یکی از محلات شهر به نام محله‌محله به 
جوب‌ها و کانیوهای خیابان و انتقال آن‌ها به منابع آب سطحی و زیرزمینی قرارگیری منبع 
تأمین آب شهر شاندیز در خارج از شهر. تجمع جانوران و حشرات موذی در محله‌های 
انباشت زباله و محله‌های تخلية پساب. ایجاد مناظر نامطلوب و بوهای نامطبوع دراثر تخلية 
پساب و پسماند. قرارگیری منبع oe‏ آب شهر شاندیز در خارج از شهر نبود سیستم 
جمع‌آوری و دفع فاضلاب و استفاده از روش چاه جذب در وضع موجود. بهره‌برداری با 
هدف آبیاری کشاورزی و باغ‌داری با آب باکیفیت و شرب دفع آب‌های سطحی ازطریق 
جوب‌ها و کانال‌های obs)‏ هدررفتن آب شرب به‌سبب فرسودگی کالبدی شبکه فقدان 
نمونه گیری و کنترل کیفی مداوم چاه‌های شرب ورود فاضلاب به رواناب‌ها و آب‌های 
زیرزمینی» اختلال در تغذیة سفره‌های زیرزمینی به‌سبب کاهش نزولات جوی در سال‌های 
اخیر» گسترش بی‌روية شهر و سکونتگاه‌ها و به‌تبع ol‏ ساخت‌وساز روی سطح qu‏ جذب 
و هدایت بارش و آب‌های سطحی را کاهش داده است. الگوی کشت نامناسب. تبدیل اراضی 
و تغییر کاربری اراضی به‌سمت توسعه‌های غیرمتمرکز شهری- روستایی و گردشگری سبب 
فشار بیش از حد بر منابع طبیعی نظیر آب. مراتع و پوشش گیاهی و رسیدن به حد آستانة 
قابل‌قبول محیط می‌شود ازبین‌رفتن پوشش گیاهی مسیل‌ها احتمال بروز سیلاب را افزایش 
می‌دهد. ضعف زیرساخت‌ها و تسهیلات گردشگری شهر شاندیز» وجود دست‌ان دازها در 
محیط طبیعی شهر برای ia gi‏ کالبدی و گرایش شدید توسعه به‌سمت رودخانة شاندیزه 
وجود ساخت‌وساز در حریم شبکه‌های زیربنایی به‌ویژه تأسیسات برق‌رسانی» افزایش 
هزینه‌های اولیه در توسعه. بهسازی و اصلاح شبکه‌های زیربنایی به‌سبب گران‌بودن زمین و 
شاخه‌ای‌بودن شبکهة توزیع گاز شهر و تک‌مداربودن شبکه انتفال گاز به شهر که باعث می‌شود 
درصورت قطع مدار» گاز شهر کاملاً قطع شود و آسیب‌پذیری شهر را دربرابر بحران افزایش 
دهد. ناچیزبودن سهم برق تولیدشده از انرژی‌های نور تجدیدشونده. استفاده از OUS‏ طبیعی 
به‌عنوان سوخت اولیه و نیروگاه‌های موجود. آلودگی زیست‌محیطی به‌سبب تولید برق از 
سوخت‌های فسیلی میزان قابل‌توجه اتلاف انرژی در ساختمان‌ها و تأسیسات شهری, نبود 
بانک اطلاعاتی کامل از تأسیسات و تجهیزات زیرساعتی چه به‌لحاظ اجزای شبکه و چه 
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Boda,‏ مدیریت این شبکه‌ها. امکان زیاد خطر وقوع زمین‌لرزه به‌دلیل وجود گسل جنوب 
مشهد. گسل جنوب چناران گسل طوس که تأثیر مستقیمی بر شبکة زیربنایی خواهند داشست. 
هجوم آب‌های شور به سفره‌های زیرزمینی به‌علت اضافة برداشت ورود تعداد زیادی 
گردشگر به شهر شاندیز و همچنین, آلودگی‌های زیست‌محیطی که UU‏ توسط گردشگران در 
محیط پراکنده می‌شوند. سبب کاهش کیفیات محیطی در برخی نقاط شهر شده‌اند. به‌طورکلی» 


خدمات زیرساختی در شهر شاندیز ضعف‌های زیادی دارد. 


1 نتیجه گیری و پيشنهادها 


با بررسی‌های انجام‌شده روی پنج عامل ذکرشده مشخص شد که در شهر شاندین منابع 
آب و گاز بیش از استاندارد تعیین‌شده مصرف می‌شوند و سیستم تصفية فاضلاب در شهر 
شاندیز مطابق با استاندارد نیست. درمورد متغیر فضای سبز مشخص گردید که در شهر شاندیز 
که بیش از استاندارد جهانی سرانة خصوصی برای هر فرد تعلق می‌گیرد. تولید زباله بیش از 
حد مجاز است و بازیافت زباله با استاندارد تعیین‌شده فاصله بسیاری دارد. خوشبختانه مصرف 
برق کمتر از استاندارد جهانی است؛ اما درزمینة زیرساخت و خحدمات‌رسانی مشکلاتی دارد. 
آمار به‌دست‌آمده درمورد هر متغیر بیانگر این است که برای ساکنان و گردشگران شهر شاندیزء 
بخش زیرساخت‌ها و خدمات وضعیت نامناسبی دارند و اگر الگوهای مصرف مواد کنترل 
نشوند. این امر می‌تواند منجر به تولید poli‏ زیاد ضایعات و افزایش ناپایداری در شهر شود. 
اساسا اهداف ia i‏ شهری باید درجهت کاهش مصرف qu)‏ انرژی» مواد و نیز 
به حداقل رساندن ایجاد اختلال در محیط طبیعی باشند و درعین‌حال» ارتقای سلامت و کیفیت 
زندگی را نیز مدنظر قرار دهند. به‌نظر می‌رسد که Malo‏ مستقیمی بین ظرفیت تحمل محیط و 
کاربری اراضی و افزايش جمعیت وجود دارد. با مقايسة دو بازه؛ زمانی سال ۱۳۷۸ و وضع 
موجود ازلحاظ تغییر کاربری و افزایش جمعیت. مشخص می‌شود که وسعت کاربری‌ها در 
سال ۱۳۷۸ حدود ۱۱۰۵۵۵۱ مترمربع با جمعیت ۶۰۷۷ هزار نفر بوده است؛ درحالی که 
درحال‌حاضر با افزایش جمعیت ۱۳۲۹۷هزار نفره وسعت کاربری‌ها ۱۳۵۹۱۹۵۵ مترمربع است. 
این مطلب نشان می‌دهد که افزایش روزافزون جمعیت. فشار بر عرصه‌های طبیعی را افزایش 


می‌دهد و بهره‌برداری بی‌رویه و غیراصولی از اراضی و تغییر کاربری‌هاء باعث ایجاد 
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عکس لعمل‌های متفاوت اکوسیستم بستر شده است. با توجه به مطالب ذکرشده. فرضیه‌های 
پژوهش حاضر تأیید شد. درواقع» برنامه‌ریزی کاربری اراضی نمی‌تواند در طولانی‌مدت صرفاً 
انسان‌مدار باقی بماند؛ بلکه باید به عوامل محیطی نیز توجه LS‏ که این عوامل شامل وابستگی 
متقابل انسان‌ها و گونه‌های غیرانسانی. حقوق و ارزش ذاتی آن‌ها در تحقق اکوسیستم پایدار 
می‌شود. اگر بخواهيم محیط‌زیست طبیعی را حفظ کنیم و نیازهای زیست‌محیطی بستر را 
برآورده سازیم برنامه‌ریزی محیطی باید براساس هم تصمیمات مربوط به توسعةٌ زمین قرار 
گیرد. درنهایت در این مطالعه مشخص شد که روند کنونی بهره‌برداری از طبیعت فراتر از 
ظرفیت تحمل محیط است و مصرف بیش از استاندارد تعیین‌شده باعث فشار بر اکوسیستم 
بستر می‌شود و آستانةٌ تحمل laca‏ به آستانه‌شکنندگی می‌رسد. اگر این روند ادامه پیدا کنده 
باعث واردشدن آسیب‌های جبران‌ناپذیری به این محیط طبیعی و گردشگری خواهد شد؛ 
بنابراین» Aib y‏ مدیران و دست‌اندارکاران اجرایی است که در قسمت زیرساخت‌ها و خدمات؛ 
بخش‌های آب. برق و گاز شهر شاندیز مطابق با استانداردهای جهانی و نیاز ساکنان و 
گردشگران احداث شوند و همچنین. فرهنگ‌سازی مناسبی در ارتباط با مصرف مطابق با 
استاندارد برای مصرف‌کنند گان و در ارتباط با عوامل ذکر شده انجام شود. 

پیشنهادهای مطالعة حاضر عبارت‌اند از: 

- برنامه‌ریزی دقیق برای حفظ محیط‌زیست و کاهش آثار منفی ساکنان و گردشگران با 
ارائة آگاهی‌های بیشتر؛ 

- رعایت استانداردهای فضایی و شعاع دسترسی در تأمین خدمات ازم؛ 

- استفاده از پتانسیل‌های موجود به‌لحاظ ایجاد و توسعه انواع فضاهای سبز و باز عمومی 
ازقبیل پارک‌های جنگلی و کوهستانی؛ 

- توجه به جمعیت موجود و افق جمعیتی شهر شاندیز؛ 

- رعایت bul‏ شکنندگی و برهم‌نخوردن توازن اکولوژیک طبیعت در قابل فشارهای 


واردشده. 
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